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Mejorar la calidad de vida de todos los involucrados con nuestros productos. 


En esta situación de Pandemia, tenemos la Misión de Desarrollar y Ofrecer equipos Sanitizantes 
Automáticos de Alta Calidad, que ofrezcan un sistema Efectivo de Sanitización y Prevención a 
Personal, Clientes o Visitantes de Espacios Públicos y Privados. 


Utilizar alguno de nuestros equipos, genera: 


° Genera mayor confianza y sentido de responsabilidad 
° Brinda seguridad y prevención a usuarios 

° Muestra a una empresa comprometida 

° Retarda nuevos posibles contagios 

° Brinda la primera barrera de protección 

e Mayor seguridad al ambiente en general 


Ideal para: 


° Corporativos 

° Tiendas Departamentales 

e Plantas y Fábricas productivas 

e Residenciales y Condominios 

° Estadios, Auditorios para Conciertos 
° Cines y Teators 

° Miscelaneas 
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Diferenciadores Importantes: vasse” 





1. Nuestro Sistema es Nebulizador de alta presión “No es Aspersión” No Moja. 
2. Las Espreas son ahorradoras y sanitizan a una persona con 5.5ml de 
sanitizante concentrado. 

3. Con un tambo de 250 litros, se pueden sanitizar hasta 27,780 personas de 
forma efectiva (de pies a cabeza) 


4. Limpieza: al contar con una charola recolectora para la nebulización 





5. Fácil armado para su manipulación y cambios de lugar. 
6. Utiliza una charola recuperadora de líquido en el piso. 
(direcciona el sobrante a otro contenedor) 


7. Utiliza 12 volts 





Arclean GUN 


TERMO NEBULIZADO 
GENERA NEBLINA 


MEDIDAS: 
1.16x 35 cm 


Diferenciadores Importantes: 





UTILIZAMOS 


REGISI RO 





COFEPRIS $17,400 más IVA 


PRODUCTOS CON 
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Libertad para moverse sin necesidad de cables 
Utiliza Gasolina PREMIUM (93 Octanos) 


Genera Neblina que se adhiere fácilmente a cualquier superficie. 


Saneamiento y desinfección de Virus y Bacterias como el 


Coronavirus, H1N1 y otras enfermedades. 


Peso. 9.4kg 
Tamaño 1.16m * 21cm * 35cm 
Tanque para Sanitizante: 14lt 


Tanque para Combustible: 1.6lt 


Ideal para naves industrials, construcciones, hospitales, teatros, 


escuelas, estaciones, documentos, fábricas, minas, propiedades y 





comunidades. 


Alter —Natural Clean se ofrece 
por Separado 














Los costos puedes variar sin previo aviso 





MagicWano 


Diferenciadores Importantes: 


1. Nebulizador de alta presión “No es Aspersión” - No Moja. 
2. Espreas ahorradoras / Sanitizan a una persona con 5.5ml 


3. Voltaje 12v transformador de 110v / 60 Watts (como un foco 


ahorrador) 


4. Con 4 litros, se pueden sanitizar hasta 444 personas (5 seg p/p) 
5. No es Ruidoso. Se escucha un Zumbido. 
6. Sanitizante aprobado por COFEPRIS con FDA, Grado 


Alimenticio. 


Material: Acero con pintura electrostática para intemperie. 


Autosustentable 





Alter -Natural Clean se ofrece 
por Separado 


Disponible en Blanco, Negro y Café 








Los costos puedes variar sin previo aviso 








$7,700 más IVA 
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AUTOMÁTICO 

Activador de Presencia con Graduación de Tiempo 

A partir de 8s. 

No Moja 

Nebulizado Instrucciones de USO 


1. Rellenar el contenedor de 4 litros y 
revisar que siempre tenga líquido 


2. Pegar la manguera a un costado del 
marco de la puerta (se incluyen 
elementos de fijación) 


3. Pasar frente al Sensor de encendido 
y apagado automático 


4. Colocarse a un costado del producto 
durante 10 segundos. (Menos de ese 
tiempo puede disminuir su eficiencia) 
mover los brazos en 3 posiciones 





*Se recomienda cruzar con cubre-bocas 





20cm 
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MagicWanad basic 


20cm Diferenciadores Importantes: 


1. Nebulizador de alta presión “No es Aspersión” - No Moja. 


s” 


2. Espreas ahorradoras / Sanitizan a una persona con 5.5ml 
3. Voltaje 12v transformador de 110v / 60 Watts (como un foco 
ahorrador) 


35cm 
4. Con 4 litros, se pueden sanitizar hasta 444 personas (5 seg p/p) 


p — 5. No es Ruidoso. Se escucha un Zumbido. 
6. Sanitizante aprobado por COFEPRIS con FDA, Grado Alimenticio. 
A Co Majgria! Acero con pintura electrostática para 


intemperie. 





Activador de Pie Autosustentable 


Nebulizado 
No Moja a 
UTILIZAMOS . 
PRODUCTOS CON Instrucciones de USO 
REGISTRO | | | 
"E COFEPRIS 1. Rellenar el contenedor de 4 litros y revisar que siempre 





tenga líquido 





2. Pegar la manguera a un costado del marco de la puerta (se 
incluyen elementos de fijación) 


Alter -Natural Clean se 3. Presionar el Botón con el PIE 
ofrece por Separado 








4, Colocarse a un costado del producto durante 10 segundos. 
(Menos de ese tiempo puede disminuir su eficiencia) mover los 
brazos en 3 posiciones 


$5,200 más IVA 





*Se recomienda cruzar con cubre-bocas 


Los costos puedes variar sin previo aviso 
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Debido a la Eficiencia de nuestras boquillas nebuilzadoras ahorradoras, cada 5 segundos se utilizan 
5.5ml y cada 10 segundos se utilizan 12ml 


Cantidad de Personas Nebulizadas Cantidad de Personas Nebulizadas 
Arcos con 3 Espreas Arcos con 5 Espreas 


o 3,703 personas 1,800 personas o 27,778 personas 12,500 personas 








250 Los 36,700 personas | 18,300 personas 500 Litros 55,556 personas | 27,000 personas 


a Si / 


i Arclean / Cabina /SlimeTube / Karts 
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AUTOMÁTICO Diferenciadores Importantes: 
Activador de Presencia con 


Graduación de Tiempo 
A partir de 2s. 2. Espreas ahorradoras / Sanitizan a una persona con 5.5ml 





Nebulizado 


Personalizaci 


1. Nebulizador de alta presión “No es Aspersión” - No Moja. 





3. Voltaje 12v transformador de 110v / 60 Watts (como un focc 
ahorrador) 

4. Con 250 litros, se pueden sanitizar hasta 27,780 personas 
5. No es Ruidoso. Se escucha un Zumbido. 

92 6. Sanitizante aprobado por COFEPRIS con FDA, Grado 
Alimenticio. 
Peso: 190kg 


Material: Plástico de Rotomoldeo, Acero 





Alter —Natural Clean se ofrece por Separado 





Charola incluida para recolector de líquidos y 
residuos 


Incluye Carrito con Contenedor para 200 litros 
Para conectarse a 5m de Distancia 








UTILIZAMOS $72,500 más IVA 


PRODUCTOS CON 
REGISTRO 
COFEPRIS Los costos puedes variar sin previo aviso 








Slim Tube Branding 


AUTOMÁTICO mex 
Activador de Presencia con F 
Graduación de Tiempo 

A partir de 2s. 


o, Nebulizado 
Personalización 


incluida 






Ey XSUPUEQ 1319 
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Diferenciadores Importantes: 
1. Nebulizador de alta presión “No es Aspersión” - No Moja. 
2. Espreas ahorradoras / Sanitizan a una persona con 5.5ml 
3. Voltaje 12v transformador de 110v / 60 Watts (como un foco 
ahorrador) 
4. Con 250 litros, se pueden sanitizar hasta 27,780 personas 
5. No es Ruidoso. Se escucha un Zumbido. 
6. Sanitizante aprobado por COFEPRIS con FDA, Grado 
Alimenticio. 
Material: Acero estructural con pintura electrostática para 
intemperie. 
Autosustentable 
Charola recolectora de líquido que se drena hacia un 


contenedor 





externo Alter —Natural Clean se ofrece por Separado 


Charola incluida para recolector de líquidos y 
residuos 


Incluye Carrito con Contenedor para 20 litros 
Para conectarse a 5m de Distancia 





UTILIZAMOS 
PRODUCTOS CON 


$37,100 más IVA 


REGISTRO 


COFEPRIS 





Los costos puedes variar sin previo aviso 


Arclean CABINA 





Y 
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=. 
Q 
g 
Q 
J 
> al 





AUTOMÁTICO 
Personalización Activador de Presencia con 
incluida Graduación de Tiempo 


A partir de 2s. 






Dispensadores de Gel 
(Opcionales) 


2.5m 


FNAC AA ko 


UTILIZAMOS 
PRODUC TOS CON 
REGISTRO 


COFEPRIS 
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Diferenciadores Importantes: 
1. Nebulizador de alta presión “No es Aspersión” - No 
Moja. 
2. Espreas ahorradoras / Sanitizan a una persona con 5.5ml 
3. Voltaje 12v transformador de 110v / 60 Watts (como un 
foco ahorrador) 
4. Con 250 litros, se pueden sanitizar hasta 27,780 
personas 
5. No es Ruidoso. Se escucha un Zumbido. 
6. Sanitizante aprobado por COFEPRIS con FDA, Grado 
Alimenticio. 


Material: Acero con Pintura electorstática 





Alter —Natural Clean se ofrece por Separado 


Charola incluida para recolector de líquidos y 
residuos 


Incluye Carrito con Contenedor para 250 litros 
Para conectarse a 5m de Distancia 








$73,500 más IVA 








Los costos puedes variar sin previo aviso 


¿Limoiezo 


ternativa 


www.alternativase.com 


Diferenciadores Importantes: 270.27.39.86 


1. Nebulizador de alta presión “No es Aspersión” - No Moja. 


Arclean SLIM 





, 2. Espreas ahorradoras / Sanitizan a una persona con 5.5ml 
AUTOMATICO 


Activador de Presencia con 
Graduación de Tiempo 
A partir de 2s. 


3. Voltaje 12v transformador de 110v / 60 Watts (como un foco 


ahorrador) 









4. Con 20 litros, se pueden sanitizar hasta 2,222 personas (5 segundos p/ 
p) 
5. No es Ruidoso. Se escucha un Zumbido. 


6. Sanitizante aprobado por COFEPRIS con FDA, Grado Alimenticio. 


Nebulizado 
( 


Personalización _______4 
incluida 2.5 Material: Acero structural con pintura electrostática para intemperie. 
( Autosustentable 
Charola recolectora de líquido que se drena hacia un contenedor 


externo. 
Activador de Presencia con 5 
Graduación de Tiempo 
Ideal para Naves Industriales, Tiendas de Abarrotes 





Estacionamientos, Gimna Alter -Natural Clean se ofrece por Separado 





PE A Charola incluida para recolector de líquidos y 
residuos 


Incluye Carrito con Contenedor para 20 litros 
Para conectarse a 5m de Distancia 








UTILIZAMOS 
PRODUC TOS CON 


REGISTRO r 
COFEPRIS $46,000 más IVA 











Los costos puedes variar sin previo aviso 





Arclean Light 


Diferenciadores Importantes: 


1. Nebulizador de alta presión “No es Aspersión” - No Moja. 

2. Espreas ahorradoras / Sanitizan a una persona con 20ml 

3. Voltaje 12v transformador de 110v / 60 Watts (como un foco 
ahorrador) 

4. Con 20 litros, se pueden sanitizar hasta 2,222 personas (5 segundos 
p/p) 

5. No es Ruidoso. Se escucha un Zumbido. 

6. Sanitizante aprobado por COFEPRIS con FDA, Grado Alimenticio. 
Material: Acero estructural con pintura electrostática para intemperie. 
Autosustentable 

Charola recolectora de líquido que se drena hacia un contenedor 
externo. 


Ideal para Tiendas Departamentales y Oficinas con Bajo Flujo de Gente 





Alter -Natural Clean se ofrece por Separado 


Charola incluida para recolector de líquidos y 
residuos 


Incluye Carrito con Contenedor para 20 litros 
Para conectarse a 5m de Distancia 








UTILIZAMOS 
PRODUCTOS CON 


$23,800 más IVA 


REGISTRO 
COFEPRIS 





Los costos puedes variar sin previo aviso 
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AUTOMÁTICO 

Activador de Presencia con 
Graduación de Tiempo 

A partir de 5s. 


Nebulizado 


Personalización 
incluida 


Tablero de Control 
Con Bidón de para 
20It 


Charola con Tapete 
Absorbente 
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Diferenciadores Importantes: Incluye Personalización 


1. Nebulizador de alta presión “No es Aspersión” - No Moja. 

2. Espreas ahorradoras / Sanitizan a una persona con 20ml 

3. Voltaje 12v transformador de 110v / 60 Watts (como un foco 
ahorrador) 

4. Con 200 litros, se pueden sanitizar hasta 9,000 carritos o maletas 
5. No es Ruidoso. Se escucha un Zumbido. 


6. Sanitizante aprobado por COFEPRIS con FDA, Grado Alimenticio. 





Material: Acero structural con pintura electrostática para 

intemperie, Autosustentable DE 1.60 x 1.60 MTS 

Charola recolectora de líquido que se drena hacia un contenedor externo. 
Ideal para Naves Industriales, Tiendas de Abarrotes 


Estacionamientos, Gimnasios, miscelaneas, supermercados, etc. 


Alter —Natural Clean se ofrece 
por Separado 


Charola incluida para recolector de líquidos y 
residuos 





UTILIZAMOS r 
PRODUCTOS CON AUTOMATICO 
z REGISTRO Activador de Presencia con 
$69,850 mas IVA COFEPRIS Graduación de Tiempo 
A partir de 2s. 





Los costos puedes variar sin previo aviso 


DinoSafe 


Diferenciadores Importantes: 
1. Humidificador Ultrasónico “No es Aspersión” - No 
Moja. 
2. Cámara Térmica instantánea para medir Temperatura 
3. Dispensador Automático de Sanitizante en Spray 
4. Voltaje 120v 
6. Sanitizante aprobado por COFEPRIS con FDA, Grado 
Alimenticio. 


Material: Material 100% de Reciclaje, Acero con pihtura 


a Cámara Térmica 
electrostática para intemperie. sianianes 


Autosustentable 


UTILIZAMOS 
PRODUCTOS CON 


REGISTRO 1.6m 





COFEPRIS 


Alter -Natural Clean se 
ofrece por Separado 





$48,850 más IVA 





Los costos puedes variar sin previo aviso 
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AUTOMÁTICO 
Activador de Presencia con Graduación de Tiempo 
A partir de 8s. 


No Moja 
Humidificador 
Ultrasónico 









Aspersor de > 
Sanitizante para. | 


manos 


Humidificador Ultrasónico 


ALimoiezo 
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T Diferenciadores Importantes: 


1. Nebulizador de alta presión “No es Aspersión” - No Moja. 


2. Espreas ahorradoras / Sanitizan a una persona con 5.5ml 


Personalización incluida 


3. Voltaje 12v transformador de 110v / 60 Watts (como un foco 
ahorrador) 

4. Con 250 litros, se pueden sanitizar hasta 27,780 personas 

5. No es Ruidoso. Se escucha un Zumbido. 

6. Sanitizante aprobado por COFEPRIS con FDA, Grado 
Alimenticio. 

Peso: 190kg 


Material: Plástico de Rotomoldeo, Acero 





AUTOMÁTICO 

Activador de Presencia con 

Graduación de Tiempo 

A partir de 2s. UTILIZAMOS 
PRODUCTOS CON 
REGISTRO 


Alter -Natural Clean se COFEPRIS 
ofrece por Separado 








Alter -Natural Clean se 
ofrece por Separado 


$178,868 más IVA 





Los costos puedes variar sin previo aviso 
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Arc Massive / SIN Charola recolectora 





Nebulizado 7.6m 


Diferenciadores Importantes: 


e 
| 1. Nebulizador de alta presión “No es Aspersión” - No Moja. 
: RX 2. Espreas ahorradoras / Sanitizan a una persona con 5.5ml 


3. Voltaje 12v transformador de 110v / 60 Watts (como un foco 


2.3m 





ahorrador) 
4. Con 250 litros, se pueden sanitizar hasta 27,780 personas 


AUTOMÁTICO 5. No es Ruidoso. Se escucha un Zumbido. 


Personalización i , 
Activador de Presencia con 


incluida dimos 6. Sanitizante aprobado por COFEPRIS con FDA, Grado 
A partir de 2s. Alimenticio. 
Peso: 180k 
8 Arcos j 


Material: Plástico de Rotomoldeo, Acero 


(Sin Charola Recolectora) 


UTILIZAMOS 
PRODUCTOS CON 
REGISTRO 


Alter -Natural Clean se COFEPRIS 
ofrece por Separado 








Alter -Natural Clean se 
ofrece por Separado 


$220,260 más IVA 





Los costos puedes variar sin previo aviso 
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Arc Massive 
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1. Nebulizador de alta presión “No es Aspersión” - No Moja. 23 
.3M 
2. Espreas ahorradoras / Sanitizan a una persona con 20ml 
3. Voltaje 12v transformador de 110v / 60 Watts (como un foco 
ahorrador) Personalización 
incluida AUTOMÁTICO 


4. Con 250 litros, se pueden sanitizar hasta 8,350 autos 


b 


A 


Activador de Presencia 
con Graduación de 
Tiempo de 10 
segundos. 


—_—_— 
= 


5. No es Ruidoso. Se escucha un Zumbido. 
6. Sanitizante aprobado por COFEPRIS con FDA, Grado Alimenticio. 


Peso: 190kg Nebulizador 
Material: Plástico de Rotomoldeo, Acero Con 9 Espreas 


2.4m 


i OO 


UTILIZAMOS 
PRODU 


TOS CO j 
Í je geii j 


COFEPRIS 





Alter -Natural Clean se 
ofrece por Separado 











BOLARDOS 
OPCIONALES 


$76,620 más IVA 





Los costos puedes variar sin previo aviso 
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Ficha técnica ALTER — NATURAL CLEAN e 
Desinfección y Desodorización 


Apariencia: Líquido 

Color: Transparente 

Aroma: Sin Aroma 

Densidad: 0,970-1,070 g/mL 

pH: 6.0 - 7.0 

Solubilidad en agua: Completa 100% 

Componentes: Agua desmineralizada, Fito complejo conservador, extractos citricos y Cuaternario de quinta generación. 


Ingrediente activo Aprobado por FDA 


Este producto promueve la inocuidad y sanidad en procesos de limpieza, propios del sector primario, agropecuario, industria 
alimenticia, almacenamiento y distribución de alimentos. 

Asegura la penetración en las superficies, su formulación a base de Cuaternario de amonio quinta generación actúa como 
desinfectante, germicida de microrganismos presentes, es de libre enjuague y fácil manejo. 


- ELIMINA BACTERIAS PATÓGENAS COMO: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella spp. 
- (GARANTIZA UN USO SEGURO 

- BIODEGRADABLE AL 100% 

- ELIMINA OLORES DESAGRADABLES 
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e¿De qué material están fabricados? 12 70.27.39.86 
Arclean: Acero negro con Pintura Electrostática. Charola de recuperación es Galvanizado con Acero 
Inoxidable. 


Cabina: Plástico Rotomoldeado. Charola de recuperación es Galvanizado con Acero Inoxidable. 
SlimTubes: Acero negro con Pintura Electrostática. Charola de recuperación es Galvanizado con Acero 
Inoxidable. 


e ¿Que voltaje ocupan? 
Voltaje 12v con transformador de 110v / 60 Watts (como un foco ahorrador) 


e¿Gastan mucha luz? 
60 Watts (como un foco ahorrador) 





e ¿Pueden colocarse al exterior? 
Si, pero debe indicarse con anticipación para hacer las adecuaciones necesarias (sin costo extra) 


| Tota y v 


e ¿Cuánto tiempo se tardan.en fabricar? 

Tardamos 2 semanas en Fabricar de 1 a 50 piezas del mismo modelo. | T 
Y 

e¿Cuanto cuesta el Flete y la Instalación? Al 

La Instalación está incluida en CDMX. A cualquier otro lugar, solo se cobrarán Viáticos 


El Flete se cotizará por separado, de acuerdo a que Ciudad deba enviarse 


e¿En cuánto tiempo instala un arco o una cabina? 


Una instalación promedio toma 2 horas. .. 
En ocasiones, la logística de accesos, decisión del lugar y cambios por parte del cliente, pueden aumentar 2 o 
3 horas. 


TE 


A 





FAQ / Preguntas Frecuentes: (pág 2 de 2) 


e¿En cuánto tiempo pueden resurtir el líquido sanitizante? 
Recomendamos solicitarlo con 2 o 3 días de anticipación. De cualquier manera, normalmente tenemos un 
stock de 500 a 1000 litros. 


e¿El Mantenimiento puede hacerlo directamente el cliente”? 
Si, nosotros daremos soporte diario por teléfono y videoconferencias. De cualquier manera, mandaremos 
un manual de instalación, operación y mantenimiento. 


e¿Se puede hacer un tanque más discreto y pequeño”? 
Podemos colocar desde una garrafa de 4lts, un bidon de 20 litros o tambos de 200 o 250 litros 


e¿Cuanto cuesta el carrito móvil? 
En la mayoría de los productos grandes está incluido. (arclean, Cabina, SlimTube) 
Para los más pequeños (arclean KART, SlimTube KART, arclean SLIM) el precio es de $3,500 más iva 


e¿ Tiempo de vida del. Sistema”? 
Tiene garantía de 1 año, pero estimamos que durará al menos 1,500 horas 


e¿Que Garantía tiene el sistema? 
Todo tiene 1 año de Garantía por defectos de fabricación 


e ¿Dos equipos pueden compartir Tanque de Líquido Sanitizante”? 
Si se puede. Requerimos conocer esa información para diseñar un equipo especial aa 


e 
y 
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